117. Das Verhalten der Mischungen bei der Verdampfung.          543
mit nor male m Verhalten des Siedepunkts der Anteil des, schwerer (hoher) siedenden Bestandteils im Dampf bei alien Zusammensetzungs-verhaltnissen kleiner ist als in der Fliissigkeit, oder umgekehrt derjenige des fliichtigeren (tiefer siedenden) Stories iin Dampf hoher als in der Fliissigkeit. Der Unterschied ist um so groBer, je weiter die Siedetemperaturen der reinen Stoffe voneinander entfernt liegen (Ammoniak—Wasser). Dagegen iiberwiegt bei den Mischungen mit einem Kleinstwert der Siedetemperaturen der Anteil des hoher siedenden Stoffes im Dampf bis zu der Mischung mit dem niedrigsten
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Fig. 223.
Siedepunkt, fur welche die Zusammensetzung des Dampfes derjenigen der Fliissigkeit gleich ist. Die Mischung mit einem Hochstwert des Siedepunktes verhalt sich bis zu diesem Punkte, wo Dampf und Fliissigkeit gleich zusammengesetzt sind, wie die normalen Mischungen. An dem eigenartigen Verlauf der Kurve der Alkohol-Wassermischungen ist im ubrigen zu erkennen, daB diese Mischungen nur scheinbar normal sind.
Yerdampfimgswarme. Man hat bei Mischungen zwei Arten von Verdampf ungswixraie (bei Verdampfung unter gleichbleibendem Druck) zu unterscheiden. Die erste Art, die mit r bezeichnet sei, ist die Warine, die aufzuwenden ist, um 1 kg der fliissigen Mischung von der Anfangssiedetemperatur aus vollstandig in Dampf zu verwandeln. Dieser Wert ist in Abschn. 115 behandelt. In Fig. 224 sind die Zahlenwerte von r fiir einige Mischungen nach Versuchen voneraturen oder von Kurven gleicher Temperatur fur die Siededriicke. An ihre Stelle konnen auch Kurven-scharen gleichbleibender Zusammensetzung (gewohnliche Dampfdruck-kurven mit p und t als Ordinaten und Abszissen fur jede Mischung) treten, wie in Fig. 217.
